HP Photosmart C 4400 All-in-One series 



重要： ステップ 10 でメッセージがあるまで 、 USB 
ケーブルを接続しないでください。 




a •用紙トレイとプリントカートリッジアクセ 
スドアを引き下げます。 

b . デバイスから栖包材と保護フィルムをすベて 
取り除いてください。カラーグラフィック表 
示にステッカーが貼られている場合は、はが 
します。 

C •プリントカートリッジアクセスドアを閉め 
ます。 
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箱の同根物をご確認ください。お客様の箱の同根 
物は地域じより一部異なる場合があります。 

* 地域により含まれる場合があります 


a •電源コードとアダプタを接続します。 
b •⑩を押して、 HP All-in-One の電源を入れます。 
注記: セットアップ処理中にディスプレイじ表示 
される役立つメッセージもご確認ください。 
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プリントカートリッジアクセスドアを開きます。 
インクホルダーが右側に移動するのを確認します。 
右側に移動しない場合は、いったんデバイスの電源 
を切り、入れ直します。 

重要： デバイスの電源を入れてから、カートリッジ 
を挿入してください。 



カートリッジの保護テープは、2つあるカートリ 
ッジそれぞれじ貼られた保護テープを両方ともは 
がします。 

注意： 銅製ストリップじ触れたり、カートリッジじ 
テープを貼り直したりしないでください。 
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a. HP ロゴが上になるようじカートリッジを持ち 
ます。 

b •カラーカートリ ッジ ををのカートリ ッ ジスロ 

ツトじ 挿入し、 黒 カートリッジを 右の力ートリ 
ツジスロツトじ 挿入します。 

C •カートリッジは、 カチッと音がするまでしっか 

りと 押し込みます。 

d •プリントカートリッジアクセスドアを閉め 

丰ホ 

e •純正 HP プリントカートリッジの取り付けを 
確認するメッセージが表示されたら， 0K を押 
します。 
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用紙補助トレイを引き出し、白の普通紙をセット 
します。 0K を押します。 
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a •ディスプレイじ表示される指示じ従って調整ぺ 
ージを印刷します。 

b •カバーを持ち上げます。調整ページ面を下にし 
て、ガラス板の右手前の端に置きます。カバー 
を下ろします。 

C.OK を押します。 
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10 - Windows 



注記： メッセージが表示されるまで USB ケー 
ブルを接続しないでください。 
コンピュータの電源を入れ、必要な場合は口 
グインしてデスクトップが表示されるのを待 
ちます。緑色の CD を挿入し、画面の指示に 
従って操作します。 

重要： スタートアップ画面が表示されない場 
合は、 マイコンピュータ をダブルクリック 
し、 HP ロゴの CD-ROM アイコンをダブルク 
リックして、 setup.exe をダブルクリックし 
ます。 


a. USB のメッセージが表示されたら、 USB ケー 
ブルを HP All-in-One 背面のポートとコンピ 
ユ ータの USB ポートじ接続します。 
b •画面の指示じ従って、ソフトウエアのインス 
トールを完了します。 
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USB ケーブルを HP All-in-One 背面のポートとコ 

ンピュータの USB ポートに接続します。 


a •緑色の CD を挿入します。 
b •デスクトップの HP Photosmart CD アイコンを 
ダブルクリックします。 

C. HP Installer アイコンをダブルクリックします。 
画面の指示に従つて操作します。 

d . Setup Assistant (セットアップアシスタント） 
画面の操作を完了します。 
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⑤ 寺 ] 
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問題： （ Windows) マイクロソフトの[ハードウエアの追力日]画面が表示 
^ される。 

--- 対処：すべての画面をキャンセルします。 USB ケーブルを外し、緑色 

… M — の HP All-in-One CD を挿入します。 
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問題 ： （Windows のみ） Device Setup Has Failed To Complete (デバイスの 
セットアップに失敗しました）という画面が表示される。 

対処：デバイスのプラグをいったん抜き、差し直します。すべて正し 
く接続されていることを確認します。 USB ケーブルはコンピュータ本 
体に接続してください。 USB ケーブルをキーボードや電源のない USB 
八ブじ接続するのは避けてください。 
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